_FELIKS SZLACHTOWSKI 


Dr. obojga praw, byty Prezydent miasta Krakowa, były Adwokat krajowy, 


Kawaler orderu Franciszka Józefa, 


urodz. 20 Listopada 1820 r., zmarł dnia Il Marca 1896 r. w Wojsławiu. 


W ciężkim żalu pozostali żona, dzieci i wnuki, zapraszają na exportacyę zwłok do kościoła parafialnego 

w Rzochowie w Piątek dnia 13 b. m. o godz. 3 popołudniu i na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie sie 

w Sobotę dnia 14-go b. m. o godzinie 10-tej rano po odprawionem Nabożeństwie żałobnem w Rzochowie 
na miejscowym cmentarzu. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


